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ATENCION 

Porteros,  Serenos  Y 
Guardias  De  Seguridad 


Apesar  de  que  todos  parecen  estar  interesados 
acerca  del  desperdicio  de  energía,  mucha  gente 
cree  que  es  muy  poco  lo  que  uno  puede  hacer 
acerca  de  ello.  Esto  es  falso! 

Todos  nosotros  podemos  hacer  muchísimo 
contra  el  desperdicio  de  energía.  Esto  es  verdad 
muy  en  especial  para  Ud.  que  es  la  persona 
responsable  del  mantenimiento  y  seguridad. 

Por  que  es  Ud.  importante?  Porque  su  trabajo  lo 
conduce  a  Ud.  por  todos  confines  del  edificio. 
Esto  quiere  decir  que  Ud.  tendrá  la  oportunidad 
de  anoticiarse  del  lugar  donde  se  desperdicia 
energía.  No  solamente  en  un  pequeño  rincón 
sino  también  en  cualquier  parte  del  edificio. 

Puede  Ud.  ayudar?  Simples  observaciones  suyas 
pueden  conducir  a  enormes  ahorros  de  energía 
siempre  que  estas  observaciones  se  reporten  al 
Superintendente. 

Las  observaciones  en  sí  no  significan  nada  a  no 
ser  que  se  las  reporte.  Estos  ahorros 
importantes  se  llevaran  a  cabo  solamente  con  su 
ayuda. 

Todos  podemos  beneficiarnos  si  conservamos 
nuestros  recursos  naturales  tan  limitados.  Los 
esfuerzos  de  ahorro  de  energía  pueden  ayudar  a 
reducir  los  costos  altos  en  nuestros  hogares  y  en 
el  trabajo. 

La  reducción  del  desperdicio  de  energía  puede 
efectuarse  solamente  si  todos  nosotros 
participamos  en  el  programa.  Asi  que.  No  desea 
Ud.  ayudarnos? 

Tenga  la  gentileza  de  tomar  un  par  de  minutos 
para  revisar  nuestra  lista  de  conservación  de 
energía.  Estos  son  unos  cuantos  métodos  en  los 
cuales  Ud.  puede  ayudar.  Tóme  un  papel  y  lápiz 
durante  su  ruta  diaria  de  trabajo  y  anote 
aquellas  deficiencias  que  pueden  ser  corregidas 
para  así  conservar  energía.  Si  Ud.  tiene  otras 
ideas  adicionales  sobre  el  ahorro  de  energía  por 
favor  indíqueselo  al  Supervisor. 


Lista  De 

CONSERVACION 
DE  ENERGIA 


1.  Ha  notado  Ud.  si  hay  algunas  areas  con 
mucha  humedad? 

2.  Le  parece  que  las  puertas  de  entrada  se 
cierran  debidamente? 

3.  Están  las  puertas  de  entrada  cerradas  a 
todas  horas? 

4.  Ha  notado  Ud.  si  hay  algunas  cañerías  o 
canillas  de  agua  potable  que  gotean? 

5.  Le  parece  que  hay  habitaciones  que  no  se 
usan  y  que  son  calentadas  o  aire- 
acondicionadas  innecesariamente? 

6.  Ha  notado  Ud.  si  en  las  habitaciones  hay  un 
cruze  de  aire  frió?  Donde? 

7.  Están  las  cortinas  de  las  ventanas  del  Sur  y 
Oeste  del  edificio  cerradas  durante  el 
Verano? 

8.  Están  las  cortinas  de  las  ventanas  del  Sur 
del  edificio  abiertas  durante  el  invierno? 

9.  Le  parece  que  hay  mucha  luz  eléctrica 
afuera  del  edificio  que  sólo  sirve  como 
decoración?  Están  éstas  luces  apagadas 
durante  el  día? 

10.  Ha  notado  Ud.  si  hay  vidrios  rotos  o  rajados 
en  las  puertas  y  ventanas?  Donde? 

11.  Puede  Ud.  cerrar  las  ventanas 
herméticamente  (bien  cerradas)? 

12.  Ha  notado  Ud.  si  hay  ventanas  que  se  las 
dejan  abiertas?  Donde? 

13.  Le  parece  que  hay  algunas  ventanas  que 
pueden  ser  cerradas  herméticamente  con  el 
uso  de  cinta  pegajosa  durante  el  Invierno? 

14.  Le  parece  que  los  aparatos  que  cierran  las 
puertas  automáticamente  funcionan 
correctamente? 

15.  Si  su  trabajo  le  permite,  usa  Ud.  más  agua 
fría  que  caliente  durante  la  limpieza? 


16.  Ha  notado  UcL  si  Eos  locos  y  los  tubos  de  luz 
has  sido  limpiados  regularmente  muy  en 
especial  en  aquellos  lugares  donde  la  luz 
parece  que  se  pierde  poco  a  pora? 

17.  Ha  notado  (id.  si  hay  algunas  maquinarias 
que  producen  mucho  ruido,  olores  fuertes  u 
otras  anomalías  en  el  edificio? 

18.  Cree  Ud.  que  se  puede  reducir  la  luz  en  el 
lugar  donde  Ud.  trabaja  o  en  cualquier  otro 
lugar? 

19.  Deja  Ud.  Las  Luces  prendidas  en  aquellos 
lugares  donde  Ud.  ya  dejo  de  trabajar, 
especialmente  en  Eos  depósitos,  almacenes  u 
oficinas  que  na  se  utilizan? 

20.  Prende  Ud.  Las  tuces  solamente  en  aquellas 
habitaciones  donde  Ud.  trabaja  y  las  apaga 
una  vez  que  termina  su  labor? 

21.  Desconecta  UcL  la  fuerza  eléctrica  de  todas 
aquellas  maquinarias  eléctricas  cuando  no 
están  en  uso? 

22.  Lleva  Ud.  consigo  papel  y  lápiz  para  anotar 
cualquiera  de  sus  observaciones? 

23.  Le  parece  que  las  luces  de  seguridad  están 
prendidas  solamente  cuando  se  las 
necesitan? 

24.  Le  parece  que  las  tuces  de  seguridad 
deberían  apagarse  mas  temprano  y 
prenderse  mas  tarde? 

25.  Le  parece  que  las  ventiladoras  y  bombas 
eléctricas  están  apagadas  durante  las 
noches,  fines  de  semana,  feriados  u  otro 
tiempo  en  que  el  edificio  este  desocupado? 

26.  Le  parece  que  los  artefactos  eléctricos  que 
regulan  la  luz  funcionan  eficientemente?  Se 
prenden  las  luces  al  anochecer  y  se  apagen 
al  amanecer? 

27.  Podría  Ud.  usar  detergente  de  agua  fría  para 
ahorrar  el  uso  de  agua  caliente? 

28.  Ha  notado  Ud.  si  hay  alguna  habitación  que 
este  o  muy  fría  o  muy  caliente  y  que  no  sea 
normal? 

29.  Avisa  Ud.  a  alguna  persona  si  es  que  nota 
que  algunas  maquinas  de  escribir,  de  hacer 
copias,  u  otra  clase,  frieron  dejadas 
prendidas? 


30.  Se  aseguar  Ud.  de  que  todas  las  salidas  de 
aire  caliente  o  aire  fríe  esten  libres  de 
obstrucciones  como  por  ejemplo  libros  y 
papeles?  (La  corriente  de  aire  sin 
obstrucciones  es  muy  importante) 

31.  Le  consta  que  los  filtros  de  aire  de  todo 
equipo  de  ventilación  han  sido  limpiados  a 
cambiados? 

32.  Ha  notado  Ud.  si  algún  termostato 
(artefacto  eléctrico  que  controla  la 
temperatura)  es  arreglado  constantemente 
por  aquellas  personas  que  trabajan  por  allí 
mismo? 

33.  Le  consta  si  las  tuberías  de  condensación  de 
los  refrigeradores,  fuentes  do  agua  fria,  etc. 
son  limpiados  regularmente? 

34.  Le  parece  que  el  agua  caliente  de  los  lavabos 
es  mas  caliente  de  lo  normal? 

35.  Le  parece  que  todas  las  luces  que  no  se 
necesitan  han  sido  apagadas? 


STATF  i 


Obtenga  su  copia  de  la: 
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De  Energía 

Instituto  De 
Recursos  Naturales 
Del  Estado  De  Illinois 


Oficina  en  la  ciudad  de  Springfield 

222  South  College  Street 
Springfield,  Illinois  62706 
Telefono  217/782-1926 


Oficina  en  la  ciudad  de  Chicago 

205  West  Wacker  Orive 
Oficina  No.  400 
Chicago,  Illinois  60606 
Telefono  312/793-2231 
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